^ Enduelec 

Lista de Verificación Andamios 

ListVer 07 

1. Antecedentes generales 


1.1. Inspección Realizada por: \\^ 


L2 - Carg o: U?~c,;>o,j\ £¿q ^rOíLvSW ck MWs 


1.3. Ubicación: \V V^fCG - \ ^.teé fecha: fl(\ / n Lj 

1.4. Andamio Inspeccionado: vL>p 

1.5. Número Interno : \"L Capacidad: 

1.6. Responsable : 


Código de estado 


Disponible en Equipo 
No disponible en Equipo 
Buen estado 
Mal estado 
No Aplica 


SI 

No 

B 

M 

N/A 


2. Inspección de Andamio Tipo Euro. (Marque con una "X” la condición detectada) 


N° Items 

1 Base de apoyo nivelada, horizontal y firme (o 
soleras 

2 Estructura uniforme, del mismo material 

3 Estructura aplomada, nivelada y alineada. 

4 Diagonales completas (crucetas) 

5 Existen baranda y rodapiés 

6 Plataformas de trabajo completa 

7 Amarre estructural (horizontal y vertical) 

8 Existe el orden y aseo en las superficies 

9 Acceso a la plataforma por el interior 

10 Existen tendidos eléctricos cercanos 

1 1 Bandejas con superficies antideslizantes 

1 2 Andamio cuenta con taijeta de habilitación 

13 

14 


Si No B M N/A 

® 0®00 

®o®oo 

®o®oo 

oooo® 

oooo® 

®o®oo 

®o®oo 

®o®oo 

oooo® 

oooo® 

©o®oo 

oooo® 

ooooo 

"OOOOO 


Observaciones Especificas 


3.Evaluación de la inspección 


Equipo Apto para operar: 


® 


Equipo NO Apto para operar: 


O 


Operar con recomendaciones: 


O 


4» Observaciones Generales 

<5v QbV^V, Vos A*\V'VWv (k SkfattlAtó 


Firri^ ¿(e |fli\ieV Inspecciono 




Firma SÍ 

ip^fví^r Responsable 
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Lista de Verificación Arnés de Seguridad 

ListVer 09 

1. Antecedentes generales 

. . _ . . - . _ * ^ k - ■ . . ■ k ' 


1 . 1 .Inspección Realizada por: QÍ^cO!\~]áx\ VfeifrO ( T CbYs, 

úJ C^S> 


1 . 2 . Carg o: ftfafcpj, fej Qjfe ofe Uld'-A Cw\ 


1 . 3 . Ubicación: cj\Q OffrJSXG - t^\fl rL 


Fecha: OZ/tá f Zoí'f 


1 . 4 . Arnés Inspeccionado: 

1 . 5 . Número Interno: 


ntr-fiB Ocgto 


Capacidad: \Cto rt(¿¡ 


1 . 6 . Responsable : J 


Código de estado 


Disponible en Equipo 
No disponible en Equipo 
Buen estado 
Mal estado 

No Aplica 


si 

No 

B 

M 

N/A 


2. Inspección de Arnés de Seguridad, 3D (Marque con una "X" la condición detectada) 


Si No B M N/A 

®o®oo 

®o®oo 

®o®oo 


N° Items 

1 Las fibras del tejido o correa están exentas de 
roturas, grietas o desgate 

2 Las costuras se encuentran en buen estado 

3 Las partes métalicas del arnés están libres de 
corrosión 

4 

Esta libre de quemaduras o sustancias químicas 

5 Cuenta con doble línea de sujeción 

6 Cuenta con Amortiguador de Impacto 

7 El Mosquetón cuenta con doble seguro y este 
cierra sin dificultad 

8 Los ganchos, hebillas y mosquetones están libres •o@oo 
de deformaciones 


Observaciones Especificas 


®o®oo 

©o@oo 


9 Las líneas de sujeción (estrobo o cola de 
seguridad) están bien trenzadas 

1 0 Las líneas de sujeción (estrobo o cola de 
seguridad) es flexible 

1 1 Las líneas de sujeción (estrobo o cola de 
seguridad) no presentan cortes 


®o®oo 


oo«oo 

12 Andamio cuenta con tarjeta de habilitación C3 O O O 

13 Los testigos de caídas muestran haber soportado O O O (3 O 


la caída de un trabajador 


14 


ooooo 


3.Evaluación de la inspección 


Equipo Apto para operar: 


Equipo NO Apto para operar: 


O 


Operar con recomendaciones: 


O 


4 ♦ Observaciones Generales 



Enduelec 

'vS«W CHILE 

Lista de Verificación Extensión Eléctrica 

ListVer 06 

1. Antecedentes generales 


1 . 1 .Inspección Realizada por: 

^ c>üa Ootté. 

Código de estado 

1.2. Cargo: ^s(\ 

Disponible en Equipo 

SI 

1.3. Ubicación: tSD\C\ VLCCwFfe 

(Í& \ Fecha:3i/o3/Zotf 

No disponible en Equipo 

No 

1.4. Extención Inspeccionada: \-q^ H&\ft iNü.S dfaaJt ftU vi toMfato 

Buen estado 

B 

1.5. Número Interno: 

Capacidad: 

Mal estado 

M 

1.6. Responsable: f\\f\vA Qc'VtóilO 

No Aplica 

N/A 


2, Inspección de Extensión Eléctrica (Marque con una y? X fy la condición detectada) 


N° Items 

1 Enchufe Macho Industrial 

2 Enchufe Hembra Industrial 

3 Existen cables sin aislación 

4 Cordon conductor en buenas condiciones 

5 La extensión presenta uniones 

6 Tiene la cinta de inspección del mes 

7 

8 

9 

10 


Si No B M N/A 

ÍOOOO 

©oooo 

o#ooo 

#oooo 

o®ooo 

#oooo 

ooooo 

ooooo 

ooooo 

ooooo 


Observaciones Especificas 


3.EvaItiación de la inspección 


Equipo Apto para operar: 


Equipo NO Apto para operar: 


O 


Operar con recomendaciones: 


O 


4. Observaciones Generales 


Psl Q»d Ocdlfós 2*^ 






5. Plan de Acción del Bodeguero 


N° Acciones tomadas para la aplicación de las recomendaciones 


Quien 


Cuando 
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Firma 

ietvj 

por Responsable 
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Lista de Verificación Máquina de Soldar 

ListVer 01 

1. Antecedentes generales 


1 . 1 .Inspección Realeza* 
1.2. Carg o: 


1.3. Ubicación: 



Ify- 


LicZ3¡lz 


1.4. Soldadora Inspeccionada: 

1.5. Número Interno: 


nX^a. ?o’25¿11?z 


Fecha: '2__- QY-^Qi^- 


Capacidad: 


Código de estado 


Disponible en Equipo 
No disponible en Equipo 
Buen estado 
Mal estado 


si 

No 

B 

M 

N/A 


2. Inspección de la Soldadora. (Marque con una "X" la condición detectada) 

N° Itemes 

Si No B M N/A Observaciones Especificas 


1 Enchufe 

oo©oo 


2 Cable de alimentación 

oo®oo 


3 Tapas y estructura de la máquina 

oo®oo 


4 Fusibles 

oo@o® 


5 T erminales de conexión 

oo@oo 


6 Swich de parada y partida 

00900 


7 Cables de porta electrodo 

oo®oo 


8 Cable a tierra 

ooooo 


9 Porta electrodo 

oo@oo 


10 Conexiones de cables 

ooéoo 


3 Evaluación de la inspección 

Equipo Apto para operar: 

Equipo NO Apto para operar: (3 

Operar con recomendaciones: (^) 

4. Observaciones Generales , 

ecr hjejQ V/ 

CsOlí) <Y7 5 

< £= &n¿r$ \ } Vx o 


5. Plan de Acción del Bodeguero 


N° 

Acciones tomadas para la aplicación de las recomendaciones 

Quien 

Cuando 
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Firma Suj^ei 

visor 1 

^espo\isable 


m 
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